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HEAD OFFICE 

Matrox Electronic Systems Ltd. 
5800 Andover Avenue 
T.M.R., Quebec H4T1H4 
Tel: 5 1 4-735*1 182 rw «*. 

Tlx: 05-825651 


U.S. SUBSIDIARY 

Matrox Internatio 
Trimex Building 
Mooers, NY 1 2 r . 
U.S.A. 


Corporation 
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A. B.C. Electronic Sales G Burgio-Kah. Associates BuTglntKren Associate^ 

9.9 Hillside Avenue - 610 T? ' P O. Bpx 19§1_0__ 


;nue 
NY * 


Williston Park, 

..u: .a. 

Tel: (5161 7 47-6610 
Twx: 510-222-4232 


-1596 


P alti more, .vi ^ 
U.S.kf ~- 
Tel- '301' v 88-5200 
Tw> 


NC 27609 


Te ,.19)781-1 It 
Twx: 510-928-0540 


_ _ , Associates 

5521 Fort Avenue 
D O. Box 4254 
V A 

I el: (804) 239-2626 


J«Sat43B| j 

Rurgin-Kreh Associates 
1. Box 268 
Kingston, TN 37763 
USA 

"'-'•i: (61 5) 376-4900 


Dynamic Sales of New England 
1 1 3 Terrace Hall Avenue 
Burlington, MA01803 
U.S.A. 

Tei: (617) 272-5676 


CENTRAL 
Marketech 
3677 Woodheac 
Northbrook, IL 6 
U.S.A. 

Tel: (31 2 ) 291-1 

_ ~ 

WESTERN 

DeAngelo, Rothman & Co; 
1 2069 W. Jefferson Blv 
Culver City, CA 90230 
U.S.A. 

Tel: (213) 827-220? 

Twx: 910-343-7 ' 




i<= Mari tin/- !nc. 

Mycrosyj 
13777 N 


Sui* 


Da 


U.S 

.-83-290. 

Te’ 

38 1-543' 

Tv : 

at hit Comoany 


.uoa Avc 

P 

Q ... 

2 

JA‘ 

c 

v. - \ - 


> A - - • 


Cer 


ing Inc. 
fessway 


Microsystems Marketing Inc. 
4502 Centerview Drive 
Suite 207 

San Antonio, TX 78228 
U.S.A. 

Tel: (51 2) 735-5073 
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AUSTRALIA 


Tel: (7 14) 560-5707 
0-335- ^ 519 
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AUSTRIA 


Tel: (401,. 
Twx: 910 


INTER 
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$-4060 

: 22922 UNEXSY 
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jponents 
Park - 
Groff bn rark, — ^ 
London SE4 1 AL 
Tel: 01-690 1914/5 
Tlx: 87 7883 PERDX G 


Shelton Instruments Limited 
7 4 Copenhagen Street 
mdon N1 OJD 
i ei; 1-278-6273 
Tlx: 299441 GWI G 


DENMARK 

Jorgen Anderson Ingeniorfirma A.S. 

Produktionsvej 1 

DK-2600 Glostrup 

Denmark 

Tel: (02) 91 88 88 

Tlx: 35378 JORGEX DK 


• 

FINLAND 

Distep KY 

P.O.Box 177 

SF 00251 Helsinki 25 

Finland 

Tel: 

Tlx: 121302 ASPEN SF 

FRANCE 

Metrologie 

La Tour D’Asnieres 
^LAv. Laurent-Cely 

Am 93806 Asnieres, Cedex France"" 
Tel: 79 1 44 44 

P Tlx: F1 1 448 METRO o 

GERMANY 

Ernst Rauscher Systemberatung 
Landsberger Str. 439 

8000 Munchen 60 

West Germany 

Tel: 089-881 704 

Tlx: 5212560 ITS D 

T' 

GREECE 

Dimitri B. Zahos 

30 Dragoumi 

612 Athens, 

Greece 

Tel: 77 70 423 

Tlx: 21 8409 

ISRAEL 

RN Electronics Agencies Ltd. 

103 Hagolan Street 
Ramat-Hachayal, Tel Aviv 

1 q rsp 1 

Tel: (03) 471659 

Tlx: 341730 SPEED IL 

••^(^Electronics S.R.L 
. Via Perugino 9 
•f- - 20135 Milano 

Italy 

Tel: 5466367 543096 

Tlx: 321024 TREG Ml 

JAPAN 

Internix Incorporated 

Shinjuku Hamada Bldg. 

7-4-7 Nishi-Shinju.,u 

Shinjuku-ku, Tokyo 160, Japan 
Tel: (03) 369-1 101 

Tlx:. J26733 INTERNX 

NETHERLANDS 

Matrox Benelux 

Herengracht 22 

4924 BH Drimmelen 

Holland 

Tel: 01626-3850 

Tlx: 74341 MATRX NL 

PORTUGAL 

Ditram 

Componentes e Electronica Lda. 
Ave. M. Bombarda 

133-1000 Lisboa 

Portugal 

SOUTH AFRICA 

L’Electron (PTY) Limited 

P.O. Box 10544 

Johannesburg 2000, 

South Africa 

Tel: 786-5150 

Tlx: 4-22147 SA 

SPAIN 

Kontron 3. A. Div. pectronica 
Costa Bravan 3 

Edificio Mirasierra, Madrid 34 
Spain 

Tei: 734 76 $7/734 84 13 

Tlx: 23 382 KONT E 

SWEbEN 

Satt Elektronlund AB 

P.O. Box 9034 

200 39 Malmoej9 

Sweden 

Tel: 040-22 20 00 

Tlx: 32422 ELUND 

SWITZERLAND 

Kontron Electronics 

Bernerstrasse - Sud 1 69 

Zurich 8048 

Switzerland 

Tel: 01-62 82 82 

Tlx: 58836 KONCO CH 

TAIWAN 

Multitech International Corp. 

2nd Floor, 977 Min Shen E. Road 

Taipei 105 

Taiwan ROC 

Tel: (02) 7681232, (02) 7654092 

Tlx: 23756 MULTI 1C 

' 



